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Euchroma gigantea L. anormal 


por el 
Dr. E. D. DaLLas 


Nuestro apreciado amigo y consocio Don Federico Nosswitz nos 
ha obsequiado un ejemplar anormal de Euchroma gigantea L, que 
encontró entre varios otros en un envío que recibió de Tucumán. 

El sujeto teratológico presenta la antena derecha reducida en su 
longitud y aumentada su dimensión transversal, sin reducción del nú- 
mero de segmentos; es, pues, un caso de detención o falta de desarrollo 
(aplasia). 

La descripción es la siguiente: 

Tamaño grande (6 cm.) forma: coloración y estructura típica, 
antena izquierda normal. 





Cabeza de Exchroma gigantea Le 
Antena derecha anormal. 
Vista de frente. 


La antena derecha es un tercio más corta que la izquierda y más 
ancha; los tres primeros artículos son normales, el cuarto es más ancho 
que el correspondiente de la antena apuesta, y en su parte posterior 
se halla extensamente soldado a los artículos siguientes. 

Estos a su vez presentan una estructura extraña, ampliamente sol- 
dados entre si, forman una especie de maza de la cual se destacan hacia 
la parte inferior crestas que permiten identificar los segmentos fusio- 
nados; el sexto artículo se destaca nítidamente y entre el noveno y dé- 
cimo hay una extensa escotadura. La mayor parte de la maza tiene un 
aspecto opaco y granuloso, estando absolutamente desprovisto de pu- 
bescencia, lo que contrasta con el aspecto de los demás artículos que 
son brillantes y finamente pubescentes. 


270 REVISTA DE LA S. E. A. (N° 16 — 1931) 


En la faz superior de la maza que describimos existe una faja que 
liega hasta la base del décimo artículo y que presenta surcos que indi- 
can el límite de lo que debían ser artículos independientes. 








Antena anormal de Euchroma gigantea L. — 10 X 


Dimensiones 


(Tomadas con el aparato micro mensurador “Optis”) 
Antena izquierda: 
Longitud total os tn IR 13.6 milímetros 
Ancho (PTOMETIO) oia ains 0.8 » 
Antena derecha: $ 
Lonsitid tötal a RANA 
AS de los tres primeros artículos ....... 
del cuarto articulo ................. 
de los arts. 5, 6, 7, 8 y 9 (en conjunto) 
Aneho de los MISMOS eramos a aa 
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Buenos Aires, Enero 13 de 1931. 


